Les rochers des 
Grands Malades 
(Topos) 



1: la Roche au Drapeau 
2: la Roche centrale 
3: le Roc aux Singes 
4: La Grande muraille 
5: le Fortin 










La Roche au Drapeau 
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1.Clous rouges : 4a 

7. Clous bleus : 6b 

2.Clous alu : 4c 

8. Clous alu : 6a + 

3. Clous bleus : 5c/6a 

9. Non équipée : 5 (un pas de 6a obi) 

4. Clous alu : 6a 

10. Non équipée : 6a + 

5. Clous bleus : 5a (en commençant directement en 

11. Non équipée : 6a + 

dessous du 1er clou) 

6. Clous rouges : 6a + 

12. Voie d'accès à la Via ferrata : 3 







La Roche Centrale 



13. Voie d’accès à la Via ferrata : 2 

14. Variante : 3+ 

15. Clous alu : 4a 

16. Clous alu : 4b 

17. Clous alu : 4a 

18. Clous alu : 4b 

Une voie démarre dans la grotte face Meuse : ? 





Le Roc aux Singes (massif école) 












La Grande Muraille 




















































22. Clous rouges : 5c 

23. Clous bleus : 5c+ 

24. Clous verts : 4a 

25. Clous rouges : 4c 

26. Clous bleus : 5b+ 

27. Clous alu : 5a+ 

28. Clous alu : 

29. Clous bleus : 

30. Clous alu : 5b 

31. Clous alu : 5 c 

32. Voie équipée partiellement : 7a 

33. Idem : 

34. Clous rouges : 5b+ 

35. Clous alu : 

36. Clous bleus : 

37. Clous rouges : 5b+ 

38. Clous bleu : 6b 

39. Clous rouges : 

40. Clous bleus : 

41. Clous alu : 

42. Clous bleus : 

43. Clous alu : 

44. Clous rouge : 










